WŁADYSŁAW SCHRAMM 


przeżywszy lat 75, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 13-g0 marca 1902 roku. 


W ciężkim smutku pozostała żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 

i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w sobotę dnia 15-go b. m. 

o godzinie 4-tej popołudniu z domu żałoby pod L. 5 przy ulicy Łaziennej, wprost na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


MSZA SW. ZALOBNA 


odprawiona zostanie w poniedziałek dnia 17-g0 b. m. o godzinie 8-mej rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolne;o ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


